Leon Magierowski 


po krötkiej i ciezkiej chorobie zaopatrzony s.s. Sakramentami, 
przeżywszy lat 48 przeniósł sie dnia 2. Sierpnia r. b. 
do wieczności. 


W nieutulonym żalu pogrążona żona z dziećmi, zaprasza 
krewnych przyjaciół i znajomych na obrząd pogrzebowy, który 
sie odbędzie dnia 4. Sierpnia o godzinie 5. po południu. 


Rzeszów, dnia 2. Sierpnia 1871. 


-- 


Z drukarni J. A. Pelara w Rzeszowie, 1871. 


